Page 1 
5/26/93 


PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 
MANUFACTURING CENTER 


Production Date:, 


Brand Code 

Spec Group 


Brand 

C 

A 


0012 

STD 

C 

Marlboro LS Bx 


■ 

■ 

0180* 

STD 

C 

Marlboro Lts 100 SP 

n 

■ 

■ 

0190 

STD 

C 

Marlboro Lts 100 Bx 


!■ 

■ 

0290* 

STD 

C 

Marlboro KS SP 


!■ 

■ 

0290* 

SGP 

D 

Marlboro KS SP - Singapore - F58 


a 

■ 

-Q3IQ 

STD 

C 

Cambridge Ultra Lts 100 SP 




0410 

STD 

c 

B&H 100 Bx 




0480/0540* 

STD 


Marlboro 100 SP Gold/Red 




0497 



See 0530 


■ 

■i 

0530/0497 

STD 

c 

Marlboro 100 Bx Gold/Red F822 




0540* 

IRN 

D 

Marlboro 100 "Red” SP - Iran ■ F36 

11 

■ 


0540* 

STD 


See 0480 





STD 

c 

Marlboro Lts KS SP 




0660* 

STDCW 

D 

Marlboro Lts KS SP C/W TPG - F422.Q38 



■ 

0660* 

KOR 

D 

. 

Marlboro Lts KS SP - Korea - F93 




0660* 

SGP 

D 

Marlboro Lts KS SP - Singapore - F58 




0690* 

STD 

C 

Marlboro Lts 83 Bx 




0690 

IRN 

D 

Marlboro Lts 83 Box - F36 




0690* 

STDCW 

D 

Marlboro Lts 83 Bx GW TPG - F9, 22, 27, 29, 

30,32, 38, 42, 53, 71, 72, 75, 30, 96, 110, 116, 
117, 127, 153, 308. 310. 353.422, 497.722 

■ 

■ 

a 

0760 

STD 

C 

Merit 100 SP 


■ 

■ 

0820* 

STD 

C 

Marlboro 83 Bx, F05 



i 

0820* 

IRN 

D 

'Marlboro 83 Bx - Iran - F36 

I 

■ 

m 

0820 

HKG 

D 

Marlboro 83 - Hong Kong - F84,l 12 

1: 

m 

■ 


LTS 

= Lights 

EF 

= Full Flavor 

cm 

= Cork White 

F 

* Formula 


‘Indicates brand codes with multiple spec groups. Samples for different spec groups should 
not be mixed. 


PM3000786177 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 

























































































Page 2 


5/26/93 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

CABARRUS 


Production Date:. 


Brand Code 

Spec Group 


Brand 

C 

A 

B 

BAP1 

AAP1 

6110 

PAP1 

6590 

MAPI 

6700 

-GAP1 

STD 

STD 

STD 

STD 

STD 

STD 

STD 

STD 

C 

Best Buy Ultra Lights 100 

Genco Ultra Lights 100 

Famous Value Ultra Lights 100 

Premium Buy Ultra Lts 100 

Top Choice Ultra Lts 100 

GPA Ultra Lts 100 

Bronson Ultra Lts 100 

Gridlock Ultra Lts 100 




0012 

STD 

C 

Marlboro Long Size Reg Box 




0180 

STD 

C 

Marlboro Lights 100 Reg SP 




0190 

STD 

c 

Marlboro Lights Reg 100 Box 




0280 

STD 

D 

Philip Morris 100 SP 




0290 

STD 

C 

Marlboro King Size Reg SP 




0370 

STD 

c 

Cambridge Ultra Lights 100 SP 




0400 

STD 

c 

B&H 100 Regular SP 




0431 

STD 

c 

B&H 100 Menthol SP 




0480* 

STD 

c 

Marlboro 100 Reg SP Gold 




0540* 

STD 

c 

Mari boro 100 Reg SP Red 




0480* 

STDTM 

D 

Marlboro 100 SP 




0540* 

IRN 

D 

Marlboro 100 SP (F=036) 




0510 

STD 

C 

B&H Lights 100 SP 




0520 

STD 

C 

B&H Lights 100 SP Men 




0660 

STD 

c 

Marlboro Lights KS Reg SP 




0690 

STD 

c 

Marlboro Lights 83 mm Reg Box 




0710* 

STD 

c 

Merit KS Regular SP 




0710* 

STDST 

D 

Merit KS Regular SP Challenge 




0710* 

IRN 

D 

Merit KS SP (F=36) 




0760 

STD 

C 

Merit 100 




0820* 

STD 

D 

Marlboro 83 Box (F=0O4) Tropical Filler (Do 

Not Pick Up) 




0820* 

KOR 

D 

Marlboro 83 Box (F=093,393) 





LTS = Lights C/W = Cork White 

FF — Full Flavor F - Formula 

‘Indicates brand codes with multiple spec groups. Samples for different spec groups should not be mixed. 


PM3000786178 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 
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5726793 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 
MANUFACTURING CENTER 


Production Date:, 


Brand Code 

Spec Group 


Brand 

C 

A 

B 

1330 

JPN 

D 

PM Super Lts KS SP - F07 




144Q. 

STD 

C 

Cambridge Lts 100 SP 




1710 

JPN 

D 

Merit Lts Charcoal KS SP - F07 




1800 

STD 

C 

Merit Ultra Lts 83 Bx 




1840 

JPN 

D 

PM Lts 83 Bx - F07 




_^320 

STD 

C 

Bristol FF KS SP 




2700 

STD 

C 

Marlboro Medium 83 Bx, F084, FI 12 




2710 

STD 

c 7 ' 

Mariboro Medium KS SP, F084 




2750 

STD 

C 

Marlboro Medium 100 SP 




4600 

KOR 

D 

Marlboro 83 Bx F093 




4610 

KOR 

D 

Marlboro KS SP F093 




5030 

STD 

D 

Chesterfield KS SP Filtered - F122,053 


• 


5050 

STD 

D 

Chesterfield 100 SP • F53 




5120 

JPN 

D 

Lark KS SP - F07, 89 




5140 

JPN 

D 

Lark 100 SP - F07 




5160 

SUNFS 

D 

L&M LS Bx - F295, 298,407, 497 




5260 

JPN 

D 

L&M Milds 83 Bx - Charcoal - F07 




5300 

JPN 

D 

Lark Milds KS SP - F07, 89 




5310 

JPN 

D 

Lark Milds 100SP-F07 




5340 

JPN 

D 

Lark Milds 100 Bx - F07 




5350 

JPN 

D 

Lark Super Lts 100 SP - F07 




5380 

JPN 

D 

Lark 83 Bx - F07 




5390 

JPN 

D 

Lark Super Lts 83 Bx - F07 





LTS = Lights 

FF ss Full Flavor 

C/W = Cork White 

F = Formula 

♦Indicates brand codes with multiple spec groups. Samples for different spec groups should 
not he mixed. 


PM3000786179 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 
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5/26/93 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

STOCKTONSTREET 

Production Date:_ 


Number of 
Packs 


Brand Code 

Spec Group 


Brand 

QHg 

0290* 

STD 

C 

Marlboro King Size Regular SP 


0290* 

KOR 

D 

Marlboro 85 (F=093) 


0293 

STD 

C 

Marlboro King Size Regular 6’s Bx 


mmgi 

STD 

C 

Marlboro King Size Regular 14’s Bx 


0790* 

SGP 

D 

Marlboro King Size Regular 14's Bx (F=58) 


0330* 

STDST 

D 

PM International 100 Box SPT (F-82-89-101- 
142-822) 

■■■ 

0330* 

STDTM 

C 

PM International 100 Box 


0360 

STDTM 

C 

PM International 100 Menthol Box 


0370 

STD 

C 

Cambridge Ultra Lights 100 


' 0373 

STD 

C 

Cambridge Ultra Lights 100 6's Bx 


0380 

STD 

C 

English Ovals KS Non-Filter 


0400 

STD 

C 

B&H 100 SP 


0403 

STD 

C 

B&H 100 6’s Box 


0410 

STD 

c 

B&H 100 Regular Box 


0420 

STD 

c 

B&H 100 Menthol Box 


0430 

STD 

c 

B&H 100 Menthol Box 


0431 

STD 

c 

B&H 100 Menthol SP 


0433 

STD 

c 

B & H 100 Menthol 6‘s Box 


0480* 

STD 


Marlboro 100 Regular SP Gold 

■■■ 

0540* 

STD 

c 

Marlboro 100 Regular SP Red 

0540* 

SGP 

D 

Marlboro 100 Regular SP (F-58) 


0540* 

IRN 

D 

Marlboro 100 SP (F-036) 


0497* 

0530 

STD 

C 

Marlboro 100 Regular Box Red 

Marlboro 100 Regular Box Gold (F822) 

■■■ 

0497* 

HKG 

D 

Marlboro 100 Red Box (F-84) 


0500* 

STD 

C 

Parliament 100 Charcoal SP & Lts 



LTS = Lights 

FF = Full Flavor 

Cm = Cork White 

F - Formula 

*Indicates brand cedes with multiple spec groups. 


PM3000786180 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 







































































































Page 4 
5/26/93 


PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

STOCKTON STREET 


Production Date:. 






Number of 
Packs 

Brand Code 

Spec Group 


Brand 

C 

A 

B 

0500* 

JPN 

D 

Parliament 100 Charcoal SP & Lts (F-007) 




0500* 

STDST 

D 

Parliament 100 Charcoal SP & Lts (Special Tip) 
(F-92-93-90-076-122-176-832-822-027) 




0510 

STD 

C 

B&HLts 100 SP 




0530 



See 0497 




0540* 



See 0480 




0540* 

IRN 

D 

Marlboro 100 SP F36 




0660* 

KOR 

D 

Marlboro Lights KS SP - Korea (F-93) 




0660* 

STD 

C 

Marlboro Lights KS Regular SP 




0660* 

SGP 

D 

Marlboro Lights KS Reg SP (F-58) 




0660* 

STDCW 

D 

Marlboro Lights 85 (F-122'038) 




0663 

STD 

C 

Marlboro Lights KS Regular Box 6's 




0690 

STD 

C 

Marlboro Lights 83 Regular Box 




0710* 

STD 

C 

Merit KS Regular SP 




0713 

STD 

D 

Merit 83 Bx 6’s 




0749 

STD 

D 

Merit 80 Regular Box 10’s * 9 mg 




0750 

STD 

D 

Merit 80 Menthol (F-014-122) 




-43880 

STD 

C 

Cambridge 100 Full Flavor 




0883 

STD 

C 

Cambridge Full Flavor 100 Box 6's 




1000 

JPN 

D 

Parliament 100 Box Charcoal (F-092/007) 




1010* 

STD 

C 

Merit Ultra Lights Reg KS SP 




1010* 

IRN 

D 

Merit Ultra Lts KS SP (F-036) 




1030* 

STDST 

D 

Merit Ultralights 100 SP (Challenge) 




1160 

STD 

C 

Players 83 Box 




1180 

STD 

C 

Players 83 Box Menthol 





LTS 

= Lights 

FF 

= Full Flavor 

C/W 

= Cork White 

F 

= Formula 


♦Indicates brand codes with multiple spec groups. 


DO MOT MIX SAMPLES WITH DIFFERENT SPEC GROUPS 
DO NOT MIX TROPICAL AND REGULAR FILLER. 


PM3000786181 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 
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5/26/93 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

STOCKTON STREET 


Production Date- 


Brand Code 


1200 




1220 


1280/1283 


1290 


1310 


1333 


1420 


1440- 


Spec Group 


STD 


STD 


JPNMF 


STD 


STD 


JPN 


STD 


STD 


D 


Brand 


Merit 83 Box 


Bucks 85 SP 


Merit Lights KS Men/Foil Box 6's (F-007) 


B&H 83 Box (F-497) 


PM 100 Men 


PM Super Lights KS Box 6’s (F-007) 


Cambridge Lts 85 (F-070) 


Cambridge Lts 100 


Number of 
Packs 


B 


1443 


STD 


Cambridge Lights 100 Box 6's 


1480 


JPN 


D 


Parliament 100's Lts Char (F-090-007) 


1490 


JPNCF 


Parliament 83 Charcoal Box (F-007) 


1520 


STD 


Merit Lts 83 Box (F-055 - 255) 


1580 


STDMF 


Mari Lts KS SP Men/Foil 


1700 


STD 


D 


B&H Deluxe 83 Box (F-006) 


1710 


KOR 


Merit Lts 83 Charcoal (F-093) 


1713 


JPN 


Merit Lights KS Charcoal Box 6’s (F-007) 


1720/2940 


1730/2950 


STD 


STDMF 


B&H 83 Box Rounded Comer (Non-Prom) 
(Promo) _ 


B&H 83 Box MF Rounded Comer (Non-Prom) 
(Promo) 


1740/2960 


1750/2970 


STD 


B&H Lts 83 (Non-Prom) (Prom) 


STDMF 


B&H Lts 83 MF (Non-Prom) (Prom) 


LTS 

FF 

C/W 

F 


= Lights 
= Full Flavor 
= Cork White 
= Formula 


♦Indicates brand codes with multiple spec groups. 


D.Q NOT MIX SAMPLES WITH DIFFERENT SPEC GROUPS. 
DO NOT MIX TROPTCA L AND REGULAR FILLER. 


PM3000786182 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 





Page 7 
5/26/93 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

STOCKTON STREET 

Production Date:_ 




Number of 
Packs 


CAB 


Marlboro Men 83 Box IQ's (F-Q58) 


Marlboro 83 Bx 10's Men/Foil 


Marlboro 83 Bx 10’s 


Marlboro KS SP 


Merit KS 14's Box - 9 mg 


Marlboro lights KS Box I4's 


Merit Lights Char 83 14's 


Chesterfield 70 Reg Non-Filter 


Chesterfield 70 Non-Filter F006 


Chesterfield KS Non-Filter SP 


Chesterfield KS SP 


Chesterfield 80 Filter Box 


Chesterfield 100 Filter SP 


Eve 100 Regular SP 


Eve 100 Regular SP (F-007) 


Eve 100 Menthol SP 


Lark KS SP F0G7 


Lark 83 Box 6’s (F=007) 


Lark 100 FTB 6's (F=007) 


L&M KS SP Non-Diluted 


L&M 80 Filter Box 50 mm TPG 


L&M 100 Menthol SP 


L&M Lights 100 SP 


L&M 100 Red Top SP Silver Foil 


LTS a Lights 

FF = Full Flavor 

C/W = Cork White 

F = Formula 

♦Indicates brand codes with multiple spec groups. 


PM3000786183 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 



































































































Page 6 
5/26/93 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

STOCKTON STREET 


Production Date: 


Brand Code 
1800* 

1800* 

1830 

2120/2123 

2260 

,2320 

2340 

2390/2393 

2573 

2610/2613* 

2620 

2780 

2713 

2800 ~ 


Spec Group 
"ffiN 


Brand 

Merit Ultra Lts 83 Box F-36 

Merit Ultra Lts 83 Box 

Merit Ultra Lights 100 Box 

Parliament Lights 100 Box 6's - 9 mg (F-007- 

822) _ 

Batdstoni 83 Bx 

Bristol 85 SP 

SeeBAZl 

PM Super Lts lOOBox 6's (F-007) 

Next 1 mg 83 Box 6’s (F-007) 

Parliament Lts 83 Box Char 6’s (F-007) (093) 
Parliament Lights 85 Charcoal (F-093) Korea 
Cambridge Lowest 85 SP 
Marlboro Medium KS 6's Bx 
Bristol Lowest KS SP 


Number of 
Packs 

C I A I B 


2910* 

SGP 

D 

Marlboro 83 Box 10’s (F-058) 

2910* 

KOR 

D 

Marlboro 83 Box 10’s (F-093) 

2910* 

STD 

C 

Marlboro 83 Box IQ's 

2920* 

KOR 

D 

Marlboro Lts LS 10's (F-093) 

2920* 

1 SGP 

D 

Marlboro Lts LS 10's (F-058) 


LTS = Lights 

FF = Full Flavor 

C/W = Cork White 

F = Formula 

indicates brand codes with multiple spec groups. 



PM3000786184 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 
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5/26/93 

PACKING LIST FOR ROUTINE DOMESTIC AND EXPORT SAMPLES 

STOCKTON STREET 


Production Date:. 






Number of 
Packs 

Brand Code 

Spec Group 


Brand 

C 

E. 

B 

5303 

JPN 

D 

Lark Milds 83 Box 6's F 007,107 




5320 

JPN 

D 

Lark Milds Deluxe 100 Box (F=007) 




5330 

JPN 

D 

Lark Milds 83 Box I4’s F007.107 




5353 

JPN 

D 

Lark Super Lights KS Box 6’s (F=007) 




5370 

JPN 

D 

Lark MUds 83 Bx (F077) 


~ 


5420 

STD 

D 

Chesterfield 83 Box 




5450* 

STD 

D 

L&M 83 Box (F-090) 




5450* 

SGP 

D 

L&.M 83 Box (F-058) 




54S0 

JPN 

D 

Lark Super Lts KS 14’s (F-007) 




5493 

JPN 

D 

Lark Lts KS 6’s Box (F-107) 




7000 

STD 


Cartier 94 Regular Box 10's 




7020 

STD 

C 

Cartier 94 Regular Box 20* s 




7010 

STD 


Cartier 94 Menthol Box 10’s 




7030 

STD 

C 

Cartier 94 Menthol Box 20's 




7770 

STD 

D 

Merit 83 Bx 10's F014 




8030 

STD 


Arizona Lights 83 Box 



■ 

8131 

STD 


California Lights 83 Box 



li 

8274 

STD 


Freeport Lights 83 Box 




8375 

STD 


Long Beach Lights 83 Box 



■ 1 

8445 

STD 

C 

Monterey Lights 83 Box 




8121 

STD 


Broadway Lts 83 Box 




8250 

STD 


Fairmont Lts 83 Box 




8472 

STD 


New Yorker Lts 83 Box 




8510 

STD 


Park Drive Lts 83 Box 




8539 

STD 

C 

Plaza Skyline Lts 83 Box 





LTS = Lights 

FF = Full Flavor 

CJ W = Cork White 

F = Formula 

^Indicates brand codes with multiple spec groups. 


DO NOT MIX SAMPLES WITH DIFFERENT SPEC GROUPS. 
DO NOT MIX TROPICAL AND REGULAR FILLER. 


PM3000786185 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nypk0001 





